AK 


przeżywszy lat 56, zmarł dnia 25 Września 1896 r. w Skawinie wskutek 
nieszczęśliwego wypadku. 


konduktor c. k. kolei Państwowej, 


Eksportacya zwłok z dworca kolejowego w Płaszowie na cmentarz podgórski odbędzie się we Środę dnia 
20 b. m. o godzinie 4 popołudniu, na który to obrzęd pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, 
Kolegów i Znajomych Zmarłego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Czwartek dnia 21 b. m. o godz. 8 rano w kościele parafialnym w Podgórzu. 


"onses, Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8, Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


